Un territoire à géométrie variable 

L'Union européenne est dite à géométrie variable car en fonction des critères 
retenus, la carte de l'Union européenne charge fortement. On distingue 3 
espaces différents sur le continent, dont aucun n'a exactement les mêmes 
membres : 

e L'Union européenne regroupe 28 États en 2013. 

* L'espace Schengen regroupe 25 États, dont 22 appartenant à l'UE. 

e La zone euro regroupe 19 États, dont 17 appartenant à l'UE. 

Ainsi, il existe des originalités : 

e Certains pays font partie de l'UE mais n'ont pas l'euro et 
n'appartiennent pas l'espace Schengen (Royaume-Uni, Roumanie, 
Bulgarie). 

e D'autres pays ne font partie ni de l'UE ni de l'espace Schengen, mais 
utilisent l'euro comme monnaie (Monténégro, Kosovo). 

e Enfin, certains pays ne font partie ni de l'UE ni de la zone euro, mais 
appartiennent à l'espace Schengen (Norvège, Islande, Suisse). 

Ces différences nombreuses au sein de l'Union conduisent à opérer des 
compromis entre l'uniformisation du territoire par des règles communes et la 
préservation des spécificités et des souverainetés nationales. 


Espace Schengen : Espace de libre circulation des hommes ; Les États 
signataires des accords de Schengen permettent la liberté totale de 
circulation des personnes entre leurs territoires mais renforcent les contrpoles 
sur les frontières extérieures. 


Ex : La Suisse et la France appartiennent à l'espace Schengen bien que le 
1er n'appartienne pas à l'Union européenne alors que c'est la cas du 2" 


pays. 


